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关于 天 麻 属 植物 染色 体 数目 的 报道 ， 最 早 见于 草 野 (Kusano) 1915 年 发 表 的 《一 种 
被 子 植物 胚胎 发 育 的 实验 研究 》 一 文中 ‘3 3。 草 野 根据 天 麻 (Gasirodia elata Bl.) 大 钨 
子 母 细胞 减 数 分 裂 时 的 石蜡 切片 材料 ， 确 定 天 麻 单 售 染 色 体 数 多 为 16， 少 数 18;，1981 年 
我 们 在 研究 天 麻 小 孢子 发 生 时 也 曾 对 Castrodia elata Bl, 的 染色 体 数目 进行 复查 ， 根 
据 对 小 孢子 母 细 胞 减 数 分 型 终 变 期 及 中 期 工 的 涂 片 观察 ， 其 单 倍 染 色 体 数 是 n =18527。 
景 近 ， 我 们 对 天 麻 属 另 一 个 新 种 原 天 麻 G。angusta S。Chow et S。C。Chen) (1) 的 小 
孢子 母 细胞 减 数 分 裂 进行 了 观察 ， 根 据 终 变 期 前 后 的 染色 体 计 数 ， 原 天 麻 的 单 倍 染色 体 
数 也 是 n 三 18。 


材 料 和 方法 


所 用 材料 原 天 麻 (G。angusta 5。 Chow et S。C。Chen) 系 取 自 滇 南 石 屏 县 三 家 
大 队 的 金竹 林 下 。 将 已 分 化 花序 莹 的 球茎 带 回 昆 明 盆 栽 于 室内 ， 待 地 上 茎 生长 到 15 一 20 
厘米 、 顶 生花 序 下 部 花芽 长 达 4 一 5 毫米 左右 时 ， 即 可 开始 取材 。 取材 固定 前 最 好 先 取 
一 、 两 个 花芽 涂 片 预 检 ， 根 据 阮 检 花 芽 所 处 发 育 时 期 确定 取材 标准 。 正 值 小 孢子 母 细 胞 
减 数 分 裂 时 期 的 花芽 ， 用 刀片 小 心 将 其 花 被 剥 去 ， 留 下 连 着 子 房 及 蕊 柱 的 花药 ， 固 定 于 
卡 诺 氏 液 中 二 小 时 。 固 定 后 的 材料 经 0.5JV HC] 60°C 水 解 5 分 钟 (时 间 不 要 过 长 〉》， 
用 涉 纸 吸 干 材料 上 多 余 的 盐酸 ， 再 用 细 银 子 将 花药 从 蕊 柱 顶 端 取 下 置 载 玻 片上 轻 轻 涂 散 ， 
检 去 药 帽 、 药 壁 等 组 织 的 碎片 ， 然 后 在 载 片上 滴 一 滴 茶 胺 品 红 染色 ， 染 液 不 宜 多 ， 盖 片 
时 尽量 避免 产生 气泡 。 压 片 前 可 先 将 制 成 的 涂 片 放 在 低 倍 镜 下 观察 。 此 时 染色 体 被 染 成 
玫瑰 红色 ， 细 胞 质 着 色 很 浅 。 经 初步 镜 检 ， 如 果 样 品 处 于 减 数 分 裂 双 线 期 以 前 ， 则 要 轻 
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压 ， 和 避免 染色 体 被 压 断 ， 如 果 材 料 是 处 于 终 变 期 或 中 期 1 需要 使 染色 体 散 开 便于 计数 ， 
则 可 重 压 。 压 片 时 盖 片 向 下 ， 执 涉 纸 数 层 ， 用 拇指 垂直 用 力 ， 不 要 让 盖 片 左右 移动 。 临 
时 观察 可 用 浓 的 虫 胶 漆 封 边 ， 漆 干 后 即 可 观察 照相 。 永 久 制 片 则 需 将 涂 片 在 40% 酒 精 中 
脱 盖 片 ， 然 后 再 经 80%、95%、100% (二 次 ) 酒精 脱水 ， 最 后 用 油 派 胶 封 藏 


结 果 和 讨 论 


一 般 为 了 计数 的 且 的 ， 常 选 在 减 数 分 裂 中 期 1 染色 体 缩 到 最 短 的 阶段 进行 涂 片 、 观 
察 。 但 是 我 们 在 天 麻 中 注意 到 ， 染 色 体 最 分 散 、 最 容易 计数 的 时 期 是 在 减 数 分 裂 前 期 I 
的 终 变 期 前 后 (图 版 I，1 一 4)。 而 从 终 变 期 向 中 期 1 转变 的 时 候 ， 染 色 体 在 进一步 
凝 缩 的 同时 ， 可 观察 到 染色 体 彼此 间 的 粘连 ， 烙 连 可 发 生 在 两 对 或 两 对 以 上 的 染色 体 之 
间 (图 版 I[，5 一 8) 。 中 期 1 时 ， 染 色 体 彼此 间 往 往 靠 得 很 紧 ， 在 这 个 时 期 计数 ， 染 
色 体 的 数目 常 较 正常 数目 减少 ， 因 而 不 容易 得 到 准确 的 结果 。 此 外 ， 中 期 工 的 两 组 染色 
体 有 时 可 能 被 压 到 同一 个 平面 上 ， 但 中 期 工 的 染色 体 较 中 期 1 的 要 小 ， 这 在 同样 放大 售 
数 的 视野 中 是 不 难 区 分 的 ， 只 要 观察 时 注意 即 可 避免 出 现 差错 。 

一 般 植物 减 数 分 裂 涂 片 时 ， 材 料 不 需 进行 离 析 小 孢子 母 细胞 就 能 散 开 ， 但 是 兰 科 植 
物 的 小 抱 子 母 细 胞 是 成 团 存 在 的 ，1980 年 我 们 曾经 比较 过 直接 压 片 或 离 析 后 压 片 的 不 同 
效果 ,经 1 N HCL 或 喜 株 酶 处 再 计 的 作息 子 母 绿 陷 寄 虹 氏 茹 . 攻 蝗 下、 4 一 《如 为 办 收 渤 
所 得 的 终 变 期 前 期 的 一 个 细胞 , 核 仁和 核 仁 组 织 者 经 苏 木 精 染 色 后 可 以 看 得 比较 清楚 。 本 
工作 用 0.5V HCI 离 析 ， 效 果 也 比较 好 。 因 此 离 析 对 于 压 好 兰 科 植 物 小 孢子 母 细胞 减 数 
分 裂 的 片子 是 有 益 的 。 


Explanation of Plate I 


Fig. 1—3 Diakinesis (1 一 2) and diplotene(3) in meiosis of Gastrodia angusta. Stained with 
carbo! fuchsin. n =18. x1200,Fig. 4. Diakinesis in meiosis of G. elata. Stained with Heidein’s iron 
hematoxylin. Showing the nucleolus and nucleolus oranizer. n =18. x1200, Fig. 5—8 Metaphase I 
Stained with carbol fuchsin. Some chromosomes are stuck together (arrow). 5—6. x700， 了 7 一 8 ， 
x1400。 
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图 版 I 
Liang Hanxing: Invastigation of the Chromosome Number of Gastrodia 
angusta 
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条 
了 9 
1 一 3 . G.angus1a 小 孢子 母 细胞 减 数 分 裂 终 变 期 (1 一 2 ) ”及 双 线 期 ( 3 )。 


茶 胺 品 红 染 色 。n = 18。 x 1200 4. G。 
elara 小 孢子 母 细胞 减 数 分 裂 终 变 期 。 铁 矶 苏 木 精 染色 ， 示 核 仁 及 核 仁 组 成 中 心 。 n =18。x1200 5 一 8 . 0. angusta 小 孢 
子 母 细 胞 减 数 分 裂 中 期 ， 箭 头 示 染 色 体 粘连 。 5 一 6. x700 7 一 8. x 1400 


